DART AEROSPACE LTD Work Order: 
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Description: Puller Handle Part Number: RBE117-12140W5-5 
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INSPECTION SHEET 


Drawing Actual Method of 
Tolerance Accept | Reject ‘ Comments 
Dimension P J Inspection 
Ø0.24 +/-0.010 (aa a 
2x 0.03 x 45° +/-0.010 x 0.5° (—_—_ I. 2. 
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